WŁADYSŁAW 


CIO 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC, TEŚĆ I DZIADZIUŚ 
przeżywszy lat 74, zmarł w dniu 6 czerwca 1983 r. 


WIELOLETNI PRACOWNIK HiL, CZŁONEK ZBoWiD-u, PORUCZNIK REZERWY L. W. P. 
ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, KRZYŻEM 
WALECZNYCH ORAZ WIELOMA INNYMI ODZNACZENIAMI BOJOWYMI 


POGRZEB odbędzie się w piątek dnia 10 czerwca 1983 roku o godzinie 10.00 na cmentarzu 


w Grębałowie, o czym powiadamiają pogrążeni w smutku i żałobie: 


ŻONA, CÓRKI, SYN, SYNOWA, ZIĘCIOWIE ORAZ WNUKI 


